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3. Ansdehnimg.   Mit der Anfangsternperatur T2= 273 + 2218 = 2491 abs. ist nach Abschn. 26 die Endtemperatur Ts der Ausdehnung bestimmt aus
Mit
ftb = 1,896       a = ^ wird daher
S = 0,55 - 6,84°>396 -f 0,45 = 0,55 - 2,129 + 0,45 = 1,62,
somit
T3 = 1538,       ta = 1538 — 273 = 1265°.
Die Ausdehnungs-Endspannung pa wird aus
_    ^    ^^
6,84-1,62       11,09 4314 at abs.
Das Warmeaquivalent der Ausdehnungsarbeit ergibt sich bei einer Anfangstemperatur von 2218°, einer Endtemperatur von 1265° aus Taf. I zu
(&,/#=• 832 Gal. Der thermische Wirkungsgrad ist daher
_ «W ir — (C8)o _ 332 — 83.5 _ 248,5 %"-"    " «.         ~       500      -"55T
Der theoretische Gasverbrauch fiir 1 PSrSt. wird gemafi
___ "™ Cl-5000 d = 0,28 cbm.
(In Wirklichkeit wird der Verbrauch wegen der Warmeverluste etwa 0,4 cbm fiir 1 PSrSt.)
Fiir unveranderliche spez. Warme wiirde sein
1 _ rjth = 1 —     "o,4o =0,54
Q = 0,235 cbm.
b) Olmotoren (Diesel-Verfahren).
Nach Abschn. 34 ist, wenn alle GroBen auf 1 cbm von 0°760 mm bezogen werden,
^ =---------------------------------------.
V//
Die aus 1 cbm Ladung entwickelte Verbrennungswarme  Qp kann nach Abschn. 33 und 34 nicht mehr als rd. 700 Cal betragen.   (Qv)* und (Qu)*// sind
Nach den neueren Ermittlungen, Abschn. 14, nur etwa 0,67/10000.t diese Annahrae zu-treffend.   Der Warmewert der Verclich-Fig. 63.                           tungsarbeit  folgt  hiermit  durch Ab-
